COMPAGNI* CtMERUE tLtTTUiClTA 
NOD CELtSTJOK._ 


COM PAGNIA GENERALE Dl ELETTRICITA. 

trionda ». - Produzione 1936 - 


— Modelli: <f Celestion trionda, fonotrionda e consol 
Media frequenza: 460 kc. 











